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松下電器産業株式会社クッキングシステム事業部 


0ビルトインタイプ 


2006.1 .10 



\機器本体前面 



(単位: 



※ご推奨コンセント別途工事松下電工株製：埋込型 WF 3630 B 、 露出型 WK 36301 


12 L 前_飾_り_枠_ 
•揚げ物そり鍋検知機能 （ IH ) 
•鍋なし自動 OFF 機能 （ IH ) 

* 温度過昇防止機能 （ IH ) 


鉄板（黒色） 


►空焼自動 OFF 機能 （ IH ) 

>切り忘れ防止機能（旧、 RH 、 グリルヒータ ー) 
►グリル異常高温検知機能（グリルヒーター) 
►グリル受け皿高温棱知楼能（グリルヒータ ー) 



加 


メラミン樹脂（シルバー) 
ポリアミド樹脂（グレー) 




キャビネットの後方に背板がある場合〈単位: mm ) 

◎背板位置がキャビネットの取 ' 取てけ穴 (460) ，し 7-71 
付け穴から 46 mm 以下の塌合は、 

後固定金具が通るように切り \] I ] 

於を設けてください， \ 

〈正面(断 \ 




切り女き部 
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45以上 



307 



«45rrm 以下の場合は背板切 I 


IHI クッキング ヒーター ( KZ - MSW 32 E 
定格•仕様 


定格•仕様 


単相 200 V (50/60 Hz ) 



5800 W 


幅 749 X 奧行 577 X 高さ 230 mm (ワークトップの上高さ11 mm ) 


) 

グリル内寸 

幅 250 X 奥行 354 X 高さ 120 mm 

量（重さ） 

約 26.2 kg (付属鍋.カップは除〇 
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A 寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面）との差です。 

^2. B 寸法が 80mm 以上あれば松下電工（株）製 (WK 36301 B) の露出コンセントが使えます £ 






^赢圓 f 









松下電器産業株式会社クッキングシステム事業部 


画クッキングヒーター ( KZ - MSW 32 B ) ビルトインタイプ 
寸法図(単位: mm ) 



]□□□□! □□ □□□□ 


/ -I ンセント位#^:不1 _ 

(注）の奧行650未満の場合は、 

コンセントは埕込型をお使いください 
コンセントの方向に注意してくださし’ 


グリル受け皿 


グリルドアと 
サイドカバ—右の後方 
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